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2014- ൽ ഉണ്ടാകുന്ന സീനിയർ സൂപ്രണ്ട്തസ്തികയിലേക്കുള്ള 
ഒഴിവിലേക്കായി ഡി . പി. സി . ( ലോവർ) പ്രകാരം തയ്യാറാക്കി 
സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച സെലക്ട് ലിസ്റ്റ് ചുവടെ ചേർക്കുന്നു : 


1. ശ്രീമതി ഗിരിജ കുമാരി, എസ്. 


ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 
ഇൻസ്പെക്ടറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് 
ബിൽഡിംഗ്സ്, 
ശാന്തി നഗർ, 
തിരുവനന്തപുരം. 


ഇ . ആർ. പമചന്ദ്രഭാസ്, 
അഡീഷണൽ ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 

- ഇൻസ്പെക്ടർ ഇൻചാർജ്, 
കൺവീനർ ഡി . പി. സി . ( ലോവർ ) 
ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ 

ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റ്. 


285 


